2 ك حداقل ۲ ۲ ۲۲ میلیارد نومان 
در آنش سوخت 


E‏ ی ی یی 
ازعا بدی‌سالانه افز ابش قیمت بنز ین ۶ 


نا الان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از جیب هر ایرانی دود شد < 


۰ جایگاه سوخت. ۳۵۰ بانک فقط در ۴ شهر 
۰فروشگاه زنجیره‌ای و۱۲۰ آمبولانس‌سوخت < 


هنوز اکثربت شه ها آمارخسارت وارده را اعلام نکر ده‌اند > 


| BSS 
کنیل مزان‎ 
الا‎ 


